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STOCKTON STfU.FT 



rnrcrivr dait.: ii/09/93 

KAPt.nono t. loins ks reoular sp/S 6'a 


STANDARD PRODUCTION 

ORANI) CODE-OCSO (SID) /& 0663 





MACfi.'Nt: type: : 

KDP-E 



t 

1 

nUTER ROD LENCTIt : 

106.0 

MM 


' ■ 

riLTER CIRCDHrERENCE : 

Sll.iio 

HM 

(LASER) 


WIIMRER UP : 

>1 




PLUG LENGTH 1 

RT.O 

HH 



ROn R.T.D, : 

15.60 

IN. IIEO 

(TOTAL TNCAP) 

PLUG R.T.O. ; 

3.95 

IN. ll?0 



PLASTICIEER : 

TRIAGE TIN PZ 



05-60D-A 

APPLICATION PERCENT : 

B.OO X or DRY WEIGHT 



APPLICATION WEIGHT : 

5.R6 GRAMS/TOO RODS 

1.37 

CRAMS/P5 RODS 

riLTER TOW : 

rr-107 #10(EASTMAN) 



i 

05-IOY-E 

! 

rT-107 /riO(CELANESE) 



05-107-C 

•/ 

GEN1EI! PER PILAHENT : 

3.0 



1 

TOTAL DENIER ! 

35,000 




CROSS SECTION : 

^ JO 




PLUG WRAP : 

?6.?5HM X liSOOM DEXTER 

1 6500 


r)A-?76-A 

ANCHOR ADHESIVE ! 

UPACO 673?-0 


PVA 

61-6P5-A 

CLUE APP. TOR ANCM. ADit! 

SINGLE GLUE LINE 




LAP ADHESIVE : 

rULLER IIH 8ZZ9CII 



61-li?6-A 

DRY WEIGHT ; 

66.30 CRAMS/too 

RODS 

17.06 

CRAHS/?5 RODS 

DRY WEIGHT U/ CLUE : 

65.5'l GRAMS/100 

RODS 

17. 16 

CRAMS/?5 Rons 

WET WEIGHT W/ CLUE ! 

711.00 GRAMS/too 

RODS 

16.51 

CRAM3/D5 Rons 


I 
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